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  أ.د. علي الشبل | مقاطع برنامج يستفتونك

  أ.د. علي الشبل | ما حكم استخدام بخاخ الربو للصائم

  علي عبدالعزيز الشبل


  
  بخاخ الربو سواء كان مباشرا او كان عن طريق الاكسجين الذي فيه رطوبة في المستشفيات لا يؤثر على الصائم في صومه. وان وجد اثر الرطوبة في حلقه انها ليست طعام ولا شرابا ولا في حكمهما والله اعلم
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